
Werke GmbH) • Mod. AM/FM 7062/W/3D. A modulazione di ampiezza e di frequenza, con una gamma onde lunghe da 145 a 345 kc/s, una gamma onde medic 
da 510 a 1620 kc/s, una gamma onde corte da 5,95 a 12,5 Mc/s e una gumma onde ultracorte (FM) da 87 a 100 Mc/g. MF/AM a 468 kc/s e MF/FM a 10,7 Me/s. Riproditzione elettro- 

acustica a 3D eon rinquc alloparlanti, di rui uno elellrontatico. Poten/a d’uKcitu 8 watt. 


























